Avertissements Aaricoles : 4 Janvier 1991 



PIS 


1990 HOMOLOGATION : EFFICACITE 



OBJECTIFS 

Tester l’efficacité de fongicides contre 
la fusariose des épis. 

Essais menés en contamination artifi- 
cielle. 


IFECIALITES -J 


T JE. 


SPECIALITES 


HORIZON 


MATIERES ACTIVES 
S/h* 

TEBUCONAZOLE Z 50 


EVOLUTION DE LA MALADIE 


Bonne pression dans ces essais. 


EAVISTINE H 


MAGIC 


4 kg CARBENDAZIME 400 

MANEBE 2000 

2 1 FENPROPIMORPHE 750 

PROCHLORAZE 450 


NOTATIONS 


PUNCH C 


1 1 CARBENDAZIME 100 
FLU3ILAZOLE 200 


Seules les fréquences de grains fusariés sont reportées ci-dessous, les % d’épis tou- 
chés n étant pas un critère fiable de l’efficacité. 

PREVENTIF : Traitement 5 jours avant la contamination. 

CURATIF : Traitement 36 heures après la contamination. 

I CONCLUSIONS 


Les essais menés cette année confirment les résultats obtenus en 88 et 89 : aucune 
des spécialités ne présente d’efficacité notoire et régulière contre la fusariose des 
épis méritant une préconisation particul ière. 

Au champ, des confusions sont possibles avec des levures se manifestant par des cous- 
sinets roses semblables à ceux de la fusariose. 


FREQUENCE DE GRAINS FUSARIES 


ESSAI 21 (BOURGOGNE) 


ESSAI 76 (HTE-NORMANDIE) 



Non Oui 

Ttmotn coMimM 





H OR BAV MAG PU N 



Non Oui HOR 

Témoin contaminé 


BAV MAG PUN 


Préventif 


Curatif 


